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Graphische Ermittlung. Man kann die soeben abgeleitete Kechnung auch graphisch durchfuhren. Dividiert man Gl. 123 beider-seits durch ^1? so wird
Hieraus ergibt sich folgend© Konstruktion (Fig. 86). Man tragt
auf, und bildet die Summe   OD =
P,    Of
Br  /	fF^r:::::=^^
4 1st ferner	'f    / V"' Fig. 86.
so ist die Summe dieser vier Strome
OE=%i
Nach GL 124 verhalt sich daher
^ ^      OE Macht man
so ist OPQ gleich PQ nach GroBe und Phase.
Eine andere graphische Ermittelung des Sternpunktes ergibt sich aus folgender Betrachtung.
a) Es ist kein Nulleiter vorhanden.
Nimmt man zunachst an, eine Phase, z. B. 3, sei unterbrochen, so sind die beiden anderen 1 und 2 hintereinander an die Linien-spannung P12 angeschlossen, und diese verteilt sich auf die beiden Zweige nach MaBgabe ihrer Scheinwiderstande oder im umgekehrten Verhaltnis ihrer Leitwerte.
Macht man daher in Fig. 87 a und b
so ist OP0' die Spannung zwischen Sternpunkt des Generators  understande  %  die Leitwerte y einy so ist auch
